HIPOLIT ZAREMBA 


Inżynier, 


przeżywszy lat 70, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 4. Kwietnia 1903 r. 


Pozostała żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie w Poniedziałek d. 6. b. m. o godzinie 3. po poł. 
z krypty XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „„Pompes funćbres* A. Szafrańskiego w Krakowie. 


